086 Lenkerenden bar ends 


en 
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Lenkerenden ERGO 

Klemmung: Außenklemmung 

Material: Aluminium, Kraton-Überzug 
Gewicht: 148 g / Paar 

Ausführung: Kraton, schwarz 

# 135 462 01 


VE = 10/50 Paar 


Lenkerenden XL 

Klemmung: Außenklemmung 

Material: 6061-T6 Aluminium 
3-D geschmiedet 

Gewicht: 145 g / Paar 

Ausführung: schwarz, gesandstrahlt 

# 135 375 01 


VE = 10/50 Paar 


Lenkerenden FLEXI 
Verstellbar um 360° 

Klemmung: Außenklemmung 
Material: Aluminium 
Gewicht: 280 g / Paar 

# 135 460 01 


VE = 10/50 Paar 


Lenkerenden 

Klemmung: Außenklemmung 

Material: 6061-16 Alu, 3-D kaltgeschmiedet 
Gewicht: 183 g / Paar 


#135 413 01 schwarz 
VE = 10/50 Paar 


Lenkerenden „Shorty” 


Klemmung: Außenklemmung 
Material: 6061-6 Alu, kaltgeschmiedet 
Gewicht: 130 g / Paar 


#135 41101 schwarz 
VE = 10/50 Paar 


Bar Ends ERGO 

Fixing: outer clamp 

Material: aluminium, Kraton-cover 
Weight: 148 g / pairs 

Finish: Kraton, black 


# 135 462 01 


Unit = 10/50 pairs 


Bar Ends XL 


Fixing: 
Material: 


Weight: 
Finish: 


# 135 375 01 


outer clamp 
6061-T6 aluminium 
3-D forged 

145 g / pairs 
black, sand blasted 


Unit = 10/50 pairs 


Bar Ends FLEXI 

Adjustable of 360° 

Fixing: outer clamp 
Material: aluminium 
Weight: 280 g / pairs 
# 135 460 01 


Unit = 10/50 pairs 


Bar Ends 
Fixing: 
Material: 


Weight: 


# 135 413 01 


outer clamp 
6061-T6 alu, 3-D cold forged 
183 g / pair 


black 


Unit = 10/50 pairs 


Bar Ends „Shorty” 

Fixing: outer clamp 

Material: 6061-T6 alu, cold forged 
Weight: 130 g / pair 

#135 41101 black 


Unit = 10/50 pairs 
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